História de Natal 


São José e Nossa Senhora fecharam sua casinha em 
Nazaré e partiram para Belém. 


Andaram muito. 


Quando chegaram em Belém, não encontraram lugar 
em nenhuma hospedaria. 


Então,Nossa Senhora e São Jose sairam para o campo 
à procura do lugar, onde os animais se escondiam das 
tempestades ou do frio da noite. 


E lá acharam uma gruta, onde um boi e um burrinho 
dormiam. 


E Menino Jesus nasceu ali. 
Nossa Senhora enrolou o Menino Jesus em paninhos. 


São José fez uma caminha fofa para o Menino Jesus, 
na manjedoura dos animais. 


Depois, Nossa Senhora e São José, ajoelharam e 
adoraram o Menino Jesus. 


Nesta mesma hora, os anjos desceram do céu, 
anunciando a todos que Jesus havia nascido. Voaram pelos 
campos ao redor da gruta e cantaram. 


Os pastores ficaram assustados, procuraram uns aos 
outros e perguntaram: 


- O que aconteceu? 


Mas um anjo apareceu no meio deles e lhes disse: 


-Não tenham medo, eu venho anunciar a vocês que 
Jesus nasceu. E pobrezinho, está enrolado em paninhos e 
deitado numa manjedoura. 


Os pastores, então pegaram seus cordeirinhos, os 
mais bonitinhos e saíram a procura de Jesus. 


Chegaram à gruta e entraram. 


Os pastores viram Jesus enrolado em paninhos e 
deitado numa manjedoura, ajoelharam e adoraram Jesus. 


Cada um deixou seu cordeirinho para Jesus. 


Naquela hora, uma grande estrela lá dos lados do 
oriente, apareceu no céu. 


